>Там пасс на форчок слили, а хакермэн говорил что прокся в этом случае самоуничтожается, лол.
>На форче запостили пароль и убили прокси.

Давно есть AWS Клод способный за один ключ выдержать 50+ промптеров, но большинство проксихолдеров в силе своего бреда херней страдают. Скорей бы появились больше открытых проксей ради нашего кума.